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Άρθρο 1 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Χίου αριθ. 27 .... 1 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Καρπάθου αριθ. 13 2 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Βόλου αριθ. 26 ... 3 


Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες, διατάξεις. 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/152 (1) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Χίου αριθ. 27. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Χίου αριθ. 5264/16.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Χίου που μας υπο¬ 
βλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Χίου αριθ. 3131.1/4/ 
89/26.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα ΧΙΟΥ αριθ. 
27. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ 
ΑΡΙΘ. 27 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93/Α), 
αποφασίζουμε: 


Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού . 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τ) χημι*ά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
— σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 
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στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος τού Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕΟΚ ΕΙ3Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή- 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 


τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 3ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙί ΟΟΜΡΑΝΙΕ3 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΕΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ8 ΑΝΟ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ιαχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (ΦΕΚ 
486Β/23.5.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις ^του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρϊσεως ή πολέμου οι διατάξεις τού παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Άνδρος 19 Απριλίου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Λ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ I. 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

"Ονομα πλοίου: .. 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: . 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.. . 

Είδος φορτίου:... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά Γυ] . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(I—I) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. , , 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί "Ελεγχοι 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 

Υγροποιημένα αέρια) 

Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο νά κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαίάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, αυμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

ΑΙ3 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαε ρισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΉΓ/ϋΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


Πλοίο 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου!σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 1 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; ; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ' 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


■ 

ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 . Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

15 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ · 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεβεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ58) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίομ; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Εχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 

Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρεητϋχ 

3ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΗίρ’β Νβτηε:.ί.. . 

ΒετίΗ: ..,·... 

ϋοίε οί Αϊτινοί: .: . . 1.ΡοτΙ: ... 

Οοτ§ο Ιγρε:.. ..Τίιηβ οί Αττίνοί: . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΓΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη οτΟετ Ιο Ββρη ιΗε ορετοιίοηδ ϊΐ Ϊ8 τεςυίτεΟ οΐΐ ςιιεδίίοη Ιο Ηεοηδννετ εά οννίεττηοΙίνεΙγ.Γχ] . Ιί οη οίίίτηποΐίνε οηδννβτ ίδ ηοΐ ροδβίΗΙβ, ιΗε 
τεοβοη δΗοιιΙά 5ε §ίνεη οηά ο^τεεπιεηΐ τεβεΗεεΙ αροη ορρτορτίοίε ρτεεουΐίοηδ Ιο 5ε ΙοΙνεη ΒεΙννεεη ιΗε δΗίρ οη<1 ιΗε ΐεττηίηοΐ. ΨΗετε οηγ ςυεβ- 
Ιίοηβ ίβ ηοΐ εοηδίείετειΐ (ο 5ε ορρΙίεαΗΙε ο ηοΐβ Ιο ΐΗοί είίεεί δΗουΜ 5ε ίηδετίειΐ ίη ιΗε τεηιοτίίδ εοΐυιηη. 

Ιί ίβ ενίάεηΐ ΐΗοΐ ενετγ τεβροηδίΗΙε ρετδοη ννΗο βί^ηδ ιΗε άεείοτοΐίοη οΐ ιΗε εηιΐ οί ιΗε εΗεεΙτ Ιϊβΐ Ηαβ ιΗε τεδροηδίΒίΙίΙγ οίηγ ίοτ ιΗε Πβίεΐ Ηίβ 
εοπιρείειιεγ, ΐΗοΙ ίδ ιΗε δΗίρ οτ δΗοτε ίηδίοΐΐοΐίοη. Ιη βρίΐε οί [Ηϊδ οηε Οοη τίβε τεηιβτΐίδ οτ τεδετνοΐίοηδ ΐη ίϊεΐιΐδ ννΗίεΗ οτε ηοΐ οί Βΐδ εοτηρείεηεγ. 

(□) — ιΗε ρτβδεηεβ οί ΐΗίδ δγιηΗοΙ ϊη ιΗε εοίητηηδ «δ5ϊρ» οηά «Ιετπιίηοΐ» ίηιΐίεαίβδ ΐΗαΙ εΗεε^δ δΗοΙΙ 5ε οοιτίεά ουί 5ν 15ε ρατίγ εοηεετηειί. 

ΤΗε ρτεδεηεε οί 15ε Ιεΐίετβ Α οη<Ι Ρ ϊη ιΗε εοΐυιηη «Οοτίε» ίηάίεβίεδ ι5ε ίο1Ιοννίη§: 

Α — Τ5ε ΓηεηΐίοηεΟ ρτοεεΟιιτεδ οη<1 αβτεεηιεηΐδ δΗοΙΙ 5ε ΐη νντίΐίη§ οηιΐ δί§ηε(Ι Βγ 5οΐ5 ροτίίεβ. 

Ρ — Ιη ιΗε εοδε οί ο ηε§οΙίνε οηβννετ ιΗε ορετοΐίοη δΗοΙΙ ηοΐ 5ε εοττίετί ουί ννίΐΗουί 15ε ρεττηίδδίοη οί ιΗε ΡοτΙ ΑυΐΗοτίΐγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΗ Ιϊςυΐίΐδ - ΟεηετοΙ 


Α1 Ιδ ιΗε δΗίρ βεειιτεΐγ τηοοτβ<Ι? 

Α2 Ατε ετηετ^εηεγ ΐοννίη§ ννίτεβ εοττεείΐγ ροδίΐίοηεά? 

Α3 Ιβ ΐΗετε δοίε οεεεβδ ΒεΙννεεη δΗίρ οηΟ δΚοτε? 

I 

Α4 Ιδ ιΗε δΗίρ τεοάγ Ιο ηηονε υηάετ ίΐβ οννη ροννετ? 

Α5 Ιδ ΐΗετε οη είίεείίνε τΙβεΗ ννοεΗ ίη οΙΙεηΟοηεε οη ΒοοτιΙ οη<Ι οάεςυαίε 
βυρετνίδίοη οη ιΗε Ιετιηίηοΐ αηά οη ιΗε δΗίρ? 

Α6 Ιβ ιΗε ο^τεεεΙ δΗίρ/δΗοτε εοηιπιιιηίεοΐίοη δγδίετη ορετοΐίνε’ 

Α7 Ηονε ρτοεεϋυτεβ ίοτ εοτβο, ΒιιηΙτετ οηιΐ ΒοΙΙοβΙ Ηαη<ϋίη§ Ββεη ορ·66<Ι? 

Α8 Ηοδ ιΗε εηιετ§εηεγ δΗυΙ άοννη ρτοεεείυτε 5εεη 3§τεε(1? 

Α9 Ατε Γιτε Ηοβεδ οηά Πτε ίι§Ηΐίη§ εςυίριηεηΐ οη Βοοπΐ οηά οβΗοτε ροβί- 
Ιίοηβίΐ οητ) τεατίγ ίοτ ίτητηείΐίοίε υδε? 

Α10 Ατε εατ§ο οη<Ι ΒυηΗετ Ηοδεδ/οτπΐδ ίη §οοε1 εοητϋΐίοη οη<Ι ρτορετίγ 
τί§§ε<1 οη<Ι, ννΗετε ορρτορτίοίε, οετίίίίεοΐεδ εΗεε1ςεο1? 

Α11 Ατε βευρρετδ είίεείίνεΐγ ρΐυ^ετί οηά <4τίρ (τογδ ίη ροδίΐίοη, 5οΐΗ οη 
5οοτ(1 βη<1 3δΗοτε? 

Α12 Ατε υηαδειΐ εοτ§ο οικί Βυηΐςετ εοηηεείίοηδ ίηε1ϋ(Ιίη§ ιΗε δίετη εΐίδ- 
εΗοτ§ε Ιίηε, ίί ίΐΐΐεε), 51αηΗβΟ? 

Α13 Ατε 86ο οηεΐ ονετΒοοττ! <1ίδοΗθΓ§ε νοίνεδ, ννΗεη ηοΐ ίη ηβε, εΐοδετί οη<Ι 
1θδΗε<Ι? 

Α14 Ατε 3.11 εοτ§ο αη<1 5υη5βτ ΙοηΙί ΙίτΙδ εΐοδεά’ 

Α15 Ιδ ιΗε ο§τεε4 Ιαηίί νεηΐίη§ βγδίεηι 5είη§ αδε<1? 

Α16 Ατε ΗοητΙ ΙοτεΗεδ οί οη ορρτονεΟ 1γρε? 

Α17 Ατε ροτΐβ51ε νΗΓ/ΕΙΗΓ ΐτοηδεείνετδ οί οη ορρίονεά ΐγρε’ 

Α18 Ατε ιΗε βΗίρ’δ ηιοίη τοτίίο ΙτοηδτηίΚβτ οετίοΐβ εοτίΚεΟ οη<Ι τοάοτδ 
δ\νίΐεΗε(1 οί(? 

Α19 Ατε εΐεείτίε εο51εδ Ιο ροηοΒΙε εΐεείτίεοί ερυίρηιεηΐ <Ιίδεοηηεεΐ6<1 ίτοπι 
ροννετ? 

Α20 Ατε οΐΐ εχίετηοΐ Οοοτδ οτκΐ ροτίδ ίη ιΗε οτηίιΙδΗίρδ οοεοπιπιοιίοΐίοη 

θ1θ88(1? 

Α21 Ατε οΐΐ εχίετηοΐ άοοτδ οη<Ι ροτίδ ίη ιΗε οίΐετ οεεοηιηιοάοΐίοη 1εο<ϋη§ 
οηΐο οτ ονετΙοοΗίηζ ιΗε Ιοηΐι άεείτ ε1οδβ(1? 

Α22 Ατε οίτ εοηάίΐίοηίηβ ίηΙοΗεδ ννΗίεΗ τηογ ρεττηίΐ ιΗε εηΐτγ' οί εοτ^ο να- 
ρουτδ εΙοδε<1? 

Α23 Ατε ννίηάονν-Ιγρε οίτ εοη<Ιίΐίοηίη§ υηίΐδ άίδεοηηεεΙε(1? 

Α24 Ατε δτηο!<ίη§ τεςυίτετηεηΐδ 5είη§ ο5δετνβ(1? 


Ήϊρ 

Τεττηί- 

ηοΐ 

ΟοιΙε 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

Ο 

□ 

. Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ . 


□ 

□ 



Κβτηοτίνδ 
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Α25 Αγ 6 ώβ ΓβςυίΓβΓΠβηΙδ Γογ ΐΗβ υδε οί §β11βγ ηπ<1 οιΙιογ οοοΙ<ίη§ αρρίΐ- 
Εηεεβ Βείη§ οΒ36Γνε<1? 

Α26 Αγ 6 ηβ1ίβ(1 1ί§ίιΙ ΓεςυίΓεπιεηΙδ Βείηβ οΒδετνεΟί 

ι 

Α27 Ιβ ΐΗβΓβ ρΓονΐβΐοη Γογ βπ εηιει^εηογ εδεβρε ροβ5Ϊΐ>ϊ1ϊΐγ? 

Α28 Ακ βιιΓΠείεηΐ ρεΓβοηηε! οη Βοβπΐ επ< 1 αβΗοεε Ιο είεβΐ ννίιΗ βη ειηβΓ- 
βεηεγ? 

Α29 Ατβ 3<1εςϋ3ΐ8 ίηδΐιΐ3ΐίη§ ίηεαηβ ίη ρΐαεβ ϊη ιΗε δΗίρ/δΗοΓε εοηηεεΐίοη? 
Α30 Ηβνε ΓηββδϋΓβδ Ββεη 1»1ίβη Ιο εηβυεε δυΓΓιεϊεηΐ ριητιρι-οοπι νεηΐΐΐ3ίίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



* 

ΡΑΚΤ Β 

Αείοΐίΐίοη&ΐ ΟΗεεΙίδ - ΒυΙΙ ΟίςυίεΙ Οΐιεοιίεβίδ 

5Ηίρ 

ΤεΓηπί- 

ηαΐ 

Οοίΐβ 

ΚεΠΙΕΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηίοηπΒΐίοη αναίΙαΒΙε §ίνίη§ ώε ηβοβ888ΐγ άβίδ Γογ (ίιε δαΓε Ηβηιΐΐίη^ 
οΓ ιΗε οβΓβο ίηείικίίης, ν»1ιβΓε βρρΙίεβΒΙε β Γπ&ηυίαεΙιίΓε’δ ίηΗίΒίίίοη εεΓ- 
ΙίΠε3ΐε? 

Β2 Ιδ δυΓΓιείεηΐ αηά δυίΐβΒΙε ρΓοίεείίνε εςυίριηεηΐ (ίηε1ιι<1ίη§ βεΙΓ - εοη- 
ΐ3Ϊηε<1 Γ>Γε&ΐ1ιίη§ 3ρρ3Γβΐυβ) 3Π(1 ρΓοίεείίνε ε1οΐΗίη§ ΓβαεΙγ Γογ ήηπιεάίβίε 
υβε? 

Β3 Ατε εουηΐβΓ ΓηεβδΟΓβδ 3§3ίηβΙ βεείάεηΐβΐ ρεεβοηβΐ εοηίβεί ννίιΗ ιΗε ο3Γ§ο 

β£Γ66(1? 

Β4 Ιδ ιΗε ααΓ§ο Ιΐ3η(11ΐη§ τβΐβ εοητιρ3ΐίΒ1ε ννϊΐΐι (Ιιε βυίοιηβΐίε βΗυΐ (Ιοννη δγβ- 
Ιεηι ίΓ ίη υβε? 

Β5 Ατε οηγ§ο βγδίεπι §3υ§εβ βηεΐ ηΐαπηΐ εοΓΓβείΙν βει αηά ίη β %οοά οκ1εΓ? 

Β6 Αγο ροΓίαΒΙε νβροιιε άεΐεείίοη ίηβΐηίΓηεηΐδ τεαείίΐγ ηνΕΐΙβΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓοάυεΙδ Ιο Βε 1ΐ3ηΒ1ε<1? 

Β7 Η«δ ίηΓοΓηιβΙίοη οΓ ΓίΓε Γι§Ηΐίη§ ηιεάί3 3η<1 ρΓοεεάυΓεδ Βεεη εχεΗβηββεΙ’ 

Β8 Αγο ΐΓβηδΓεε Ηοδβδ οΓ δυίίβΒΙε ηοΐβπηΐ ΓεδίδΙαηεε Ιο ιΗε βειίοη οΓ ιΗε εβΓ- 
§088 ? 

Β9 Ιδ ιΗε 03Γ§ο Ηβηάΐίη® Βείη§ ρεΓΓοπηεά ννίιΗ ιΗε ρΓεπηηηεηΙ ίηβίΕΐΙει! 
ρίρείίηε 5Υ5ΐεηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ * 

□ 

□ - 

□ 

□ 

□ 



ΡΑΚΤ 0 

Αά<1ίΐίοη3ΐ ΟΗεεΙίβ - Βυΐΐι ΟίςυεΓιειΙ Οηβεδ 

δΐιίρ 

ΤεΓΓηί- 

ηβΐ 

ΟοεΙε 

ΚεηιβΓίίδ 


01 Ιβ ίηΓοπτίΕΐίοη βναϋβΒΙε §ίνίη§ ΐΙιε ηεεεδδΕΓγ (Ιηΐβ Γογ ιΗε δ3Γε 1ΐ2η<11ίη§ 
οΓ ιΗε οεγ§ο ίηο1ικϋη§, ννΗεΓε βρρϋεηΒΙε, β ΓηΕηαΓβείυΓβΓ’δ ϊηΗίΒίΐίοη 

εεΓΐίΠε3ΐε? 

02 Ιδ ιΗε νν3ΐεΓ ΗρΓ3>· δγβΙβΓΠ Γ63(1γ Γογ ϋδε? 

03 Ιβ βιιΓΓίείεηΙ 3η<1 δυίΐηΒΙε ρΓοίεείίνε εςυίρηιεηΐ (ίηε1υεϋη§ δεΙΓ- 
εοηίΕίηεοΙ ΒΓ83ΐΗίη§ αρρ3Γ3ΐϋβ) 2Π(1 ρΓοίεείίνε ε1οΐΗίη§ Γ€3<1ν Γογ ίιη- 
Γπε<1ί3ΐβ υδε? 

04 Αγ 6 νοίεΐ βρΕοεδ ρπνρεΗγ ίηέιίεά ννΗοεβ ΓεςιΠΓε<1? 

05 Αγο βΙΙ ΓβηιοΙε οοπΙγοΙ νβίνεβ ίη \νθΓΐ«η§ ογ<18γ? 

06 Αγο οεγ£ο ΐ3ηΚ βαΓείγ τεΙίεΓ νοίνβδ 1ίηε<1 υρ Ιο ιΗε βΗϊρ’β νβηΐίη§ δγβίειη 
βηά 3Γ8 6γ-ρ3δδ8δ θ1θδ8<1? 

07 Αγ 8 ιΗε ΓεςυίΓβά οεγ@ο ρυιτιρβ 3ηά εοηιρΓβδδΟΓδ ίη §008 0Γ<1εΓ, βηϋ 
Κάνε ώε ητίΕχίηηυηι \νοΓΐάη§ ρΓεδδυτβδ Βεβη 3§Γεεά ΒεΙννεεη δΐιίρ 3η<1 
δ1ΐΟΓ8? 

08 Ιβ ΓεΙίςυεΠεβίίοη οη Βοίΐ οΓΓ οοπΙγοΙ εςυίριηεηΐ ίη §οοά ογ8ογ? 

09 Ιδ §βδ (Ιεΐεειίοη εςυίρπιεηΐ δει Γογ ιΗε 03Γ§ο, εα1ίΒΓ3ΐε<1 3η8 ίη βοοϋ 
ΟΓ(1εΓ? 

010 Αγο οεγ^ο βγβίεηη §3υ§ββ 3η8 3ΐ3Γπΐδ εοΓΓεείΙν βει &η8 ίη §οοά 0Γ<1εΓ? 
011 Αγο επιβΓ^εηογ βΗυΙ 8ο\νη βγδίεπίδ \νοΓΐγίη§ ρΓορβΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
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012 ϋοεβ δΚοΓε Ηηονν ιΗε ε1οδίη8 Γ3ΐε οί δΗίρ’δ ααίοηίβΐίε νηΙνεδΡ «Ιοεβ βΗίρ 
Ηβνε δίηιίΙβΓ (Ιβίδίΐδ οί δΗοΓε 8γδ1εηι? 

013 Η 38 ίηίθΓΓΠ3ΐίοη Ηεεη εχεΗ3η86<1 Ηείννεεη βΗίρ 3ηά δΗοΓε οη ηιίηίηιυηι 
ννοΓΐίίη8 ΐβΓηρ6Γ3ΐυΓβδ οί ΙΗε εβΓ 80 δγ8ΐεηΐ8? < 

□ □ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ Ό 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- 

ηοΐ 

Οοοίε 

ΚεπιβΓ^δ 


ϋΐ Αγ 6 (Ηβ Π6ΰ6533Γγ ρΟΓίίίβΙβ ΟΧγ86Π βηβΙγδεΓδ Γ63<1γ ίοΓ ίηΐΠ16<1ί3ΐε 088? 
Ηβνε ΐΗεγ Ηεεη Ιεβίεεί 3ηά 3φιΐδΐε<1 ΗείοΓε ιΐδε? 

Ό2 Η38 ιΗε ρεπηβηεηΐ οχγ§βη αηαΙγζβΓ Ηεεη βφϋδίεά αηεΙ ζεΓοεά ΗείοΓε 
1186? 

03 Η38 ιΗε §οο(1 ΓυηεΙϊοηϊη§ οί ιΗε ^ταρΗίε οχγββη αηβΙγζεΓδ αηά ίηβη §35 
ρΓ63δΙ)Γ6 8311865 1)6611 οΗβοΙίβά ΪΠίΟ ΐΗβ (ΙίδΙπΗυΐίοη 3γ5ΐ6Π1? 

04 Ατε ΐΗβ αίαπη άενίεεβ Γογ ιΗε ίοΓβδβεβΗΙε ΙΪΓηΐΐβ οί ΐΗε οχγββη βηβΙγζβΓ, 
(Ηε Ιεηιρ6Γ3ΐιΐΓ6 οΓ ρΓοιΤυοεά ίηεη 8»8 βηε! ιΗε ρΓβδδΐΐΓβ ίη ρειίεεί ίυηο 
(ϊοηϊη8 οοη(1ϊΐίοη? 

ϋ5 Ηβνε ιΗε ίηάίεβίίοηδ οΓ ιΗε ΙβιηρβΓδΙυΓβ οΓ ρΓοάαεεά ϊηβΓΐ 8 3 ®> οί ύ»β 
οχγ8βη εοηίεηΐ βηεΙ ρΓβδδυτε ίη ΐΚβ ίΙίδΙπΗιιΐίοη δγδΙβιη/[3ηίίδ Ηεεη 
εΗεο1ίε<1? 

06 Ιδ ιΗε βυΐοπιβίίε δΗιιΙ άο\νη δγδίβηη οΓ ιΗε 03Γ80 ριίΓηρδ ίη ρβΓίεεΙ ορβΓβΐ- 
ίη8 εοηάίΐίοη ίη οβδβ ΐΚετβ ίδ 3 ί3ΪΐιΐΓβ ογ ιΗε ρΓοάυεΙίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηβΓΐ 8»5? Ιη 03δ6 ΐΗεΓβ ίδ ηο αυΐοπιβίίοη, ίδ ιΗε οΓβνν 0Γ83ηίζβ(ί βηά 
Γ63(1γ Ιο 30ΐ? , 

07 Ηδδ ιΗε ρΓβδδΐΐΓβ ίη ιΗε ίηεη 838 «ϋδίπΗιιΐίοη βγδίβηι άΪΓηίηίδΗ6<1 ΗείοΓε 
ΐΗβ Ι3)ίίη8 οΓ ηιββδυΓβηιβηΐδ βηά δβηιρίβδ Ιο ρεπηίδδίΗΙε 1ίηιίΐ3? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Γ 


δΚίρ 8ΗοΓ6 

Αγ 6 ΐβηΚ ο1ε3ηίη8 ορβΓ3ΐίοηδ ρίβηηεεί 3υπη8 ΐΗβ δΗίρ’δ δίβγ 3ΐοη8δίάβ ιΗε 

δΗοΓβ ίηδΐ3ΐ]3ΐίοη? Υβδ/Νο* 

Ιί δο, Ηενε ΐΚβ ροΓΐ βιιΐΗοπΙγ βηά Ιεπηίηδΐ Ηεεη ίηίοπηε<1? Υβδ/Νο* Υβδ/Νο* 


*0ε1εΐ6 Υεδ οί Νο βδ βρροηίβΐβ 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

% Γ β ίΐ 3 νε εΗεεΙί6<1, ννΗεΓε βρρορπβίε ]οίηΐ1γ, ιΗε ίΐεπίδ οη (ίιίδ οΚεεΙί ΙίδΙ, 3ηά 1ΐ3νε δδΐίδίϊεά ουΓδβΙνβδ Ιΐΐ3( ιΗε εηίπεβ \νβ Ηβνε ηιαθε 3Γε 
εοΓΓεεί Ιο ιΗε ΒββΙ οί οιιγ Πηοννίε^ε, 3η<1 3ΓΓ3Π8εηιβηΐ8 Ηβνε Ηεεη ηιββίε Ιο εβπγ ουί Γερείίΐίνε εΗεεΚδ 3δ ηεεεδδβΓγ. 


Νειηε . . 
ΚβηΗ . . . 
5Ϊ8ηαΐυΓε 


Γογ 5Ηίρ 


Τίηιε 

ΟβΙε 


Νβπιβ . . 
Ροδίΐίοη . 
5ΐ8η3ΐυΓ6 


Γογ ΤεΓηιίηβΙ 
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Αριθ. 13 (2) 

Έγκριση του ειδικού κοινονισμού του Λιμένα Καρπάθου αριθ. 13. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Δωδεκάνησου αριθ. 6792/ 
30.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Καρπάθου που μας 
υποβλήθηκε' με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Καρπάθου αριθ. 
3131.1/05/89/5.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμί¬ 
ζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Καρπάθου 
αριθ. 13. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

ΑΡΙΘ. 13 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 93/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κοινονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγοιλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε οινολογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σοιν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) τ τρ« χημιχ«: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 


στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων.. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξαφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/άπό 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕ0Κ ΕΙ8Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημιχά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
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ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΚΙΙΜ) χαι τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α38Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ5 ΑΝϋ ΗΑΗΒΟΚ5), 
όπως χάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

'Αρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εχφόρτωσης 
χατά τη διάρχεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εχφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται χαι 
χατά τη διάρχεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
χαι κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα χαι το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσχεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρχώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές χαι πρα- 
χτιχό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

'Αρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Καρπάθου 
(ΦΕΚ 78Β/85) καθώς χαι χάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 


που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίχεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Κάρπαθος, 18 Απριλίου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

Ανθ/ρχος Λ.Σ. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: ... 

Εγκατάσταση: .'.:... 

Λιμάνι: ...... 

Ημερομηνία Άφιξης: . 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:...... 

Είδος φορτίου:... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 1 ν| . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ7 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/ϋΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 
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Α. 


□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τό κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; ι 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

. □ 

□ 
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ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; , 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

ι 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 
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□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου χαι είναι κλειστές οι πα- 
ραχαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του διχτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτοΰμενες αντλίες φορτίου χαι οι συμπιεστές είναι σε χολή κατά¬ 
σταση χαι έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου χαι της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος χαι συντονισμένος 
(χαλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου χαι σε χολή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα- 

°ης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 

Α 


>. 

ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/’Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 



Πλοίο 


Εγκατάσταση 

Όνομα. 

Βαθμός . 

Υπογραφή . 

• 

.... Όνομα. 

. . . . θέση. 

.... Υπογραφή . 



Ώρα. 

Ημερομηνία. 
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ι Αρρεηάΐχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΗΐρ’β Ναηιβ:....... 

ΒβηΗ: ..........:. 

ϋ»1β οί Ατπν&Ι: .. ΡογΙ: .. 

ΟβΓ^ο (γρε:..|...Τΐιηε οί Αττΐνβΐ: . .. ;. 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΡΟΚ οομρεετιον 

Ιη οκΙβΓ Ιο Βεξΐη ΐΗβ ορβΓβΐίοηδ ΐΐ Ϊ9 Γ6ςυΪΓε<1 βΙΙ ςυεβίίοη (ο Βε8ηδ\ν6Γ 6(1 3\νί6πη3ΐίνβ1γ.[-Ϋ] . Ιί βη βίίΐπηβΐΐνε βηδίνεΓ ΐβ ηοΐ ροβδΐΒΙε, (Βε 
Γε&βοη δΒοιιΙι! Ββ (μνεη βη<1 Η^τεειηεηΐ ΓεβεΒεά υροη βρρΓοριίβΙε ρΓεοβαΐΐοηβ Ιο Βε (&1(6η ΒεΙννεεη (Ηε δΒΐρ βηά (Βε (επηίηβΐ. ΨΒεΓε βηγ,ςυβδ- 
Ιϊοηβ Ϊ9 ηοΐ εοη9ίίΐ6Γ6(1 Ιο Ββ βρρϋοβΒΙε β ηοίε Ιο ΐΒβΐ είίβεί δΒοιιΙά Ββ ίη96Γίε<1 ΐη ΐΗε ΓβηιβΓΒδ οοΐυπιη. 

Ιί Ϊ9 βνκίεηΐ (Β&( ενειγ Γ69ροη9ΪΒ1ε ρβΓδοη \νΒο δΐ^ηβ ΐΒε (ΙεεΙβΓβΙΐοη β( (Βε εηά οί ΐΗε εΒβε1( Ιϊβΐ Ηββ ΐΒε ΓβδροηδΐΒίΙΐΙγ οίηγ ίοΓ ΐΒε ΓιεΜ Βίδ 
οοιτιρβίβηεχ, (ΒβΙ Ϊ9 ΐΗε δΒΐρ ογ δΒοΓβ ίηβίβΐΐβΐίοη. Ιη βρΐιε οί ιΒίδ οηε Οβη ήδβ γ6πιβγ1(8 ογ ΓβδεΓνβΐΐοηδ ΐη Γιείιΐδ ννΒΐεΒ βΓε ηοΐ οί Βίδ εοΓηρβΙεηεγ. · 

(□) — ΐΗε ρΓεδεηεε οί (Βίδ δγιηΒοΙ ϊη ΐΒε οοΐυιηηδ «δΒΐρ» βπ<1 «ίεπηΐηβΐ» ΐηώεβ&δ (ΒβΙ εΒβεΙίδ δΒ&11 Βε εβιτϊειΐ οιιΐ Βγ ΐΒε ρβΓίγ εοηεεπιείΐ. 

ΤΒε ρΓ696ηο6 οί (Βε ΙεΚβΓδ Α οπά Ρ ϊη (Βε εοΐιιηιη «όκΐβ» ίηάίεβίβδ (Βε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΒε Γηεηΐϊοηεά ρΓοοε<1υΓ63 βηεΐ ββτεεπιεηΐδ δΒβΙΙ Βε ίη \νπ(ίη§ βηά δΐβηειΐ Βγ ΒοΐΒ ρβΓίΐβδ. 

Ρ — Ιη (Βε οβδβ οί β ηβββΐΐνε βηβννεΓ ιΒε ορβΓβΐΐοη δΒβΙΙ ηοΐ Βε εβιτΐβιΐ οιιΐ ννΐΐΒουΙ ΐΒε ρεπηΐδδΐοη οί (Βε ΡογΙ ΑυΐΒοΓΪΙγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒϋΙΒ Ιΐςυΐιΐδ - ΟβηβΓ&Ι δΒΐρ Τεπηί- Οοάε ΚβηιαΓίίβ 

ηβΐ 


Α1 Ιδ ιΒε θΒίρ δεειίΓεΙγ πιοογ6(1? 

Α2 Αγο επιεΓ^εηογ Ιοννίη§ \νΪΓβδ οοΓΓεοΐΙγ ροδίΐίοηε(1? 

Α3 Ιδ (Βετε δβίε βεεβδδ ΒβΙννεεη δΒϊρ βηά δΒοΓ6? 

Α4 Ιδ ιΒε βΒίρ Γββείγ Ιο πιονε ιιη<1εΓ ΐΐδ ο\νη ροννβΓ? 

Α5 Ιδ (ΒβΓβ βη είίεείΐνε (ΙεοΒ ννβεΒ ΐη 3ΐΐεη(ΐ3ηε6 οη Βοβπΐ βηά βάεςυβίε 
δΐιρεΓνΐδίοη οη (Βε ΙεπηΐηΒΐ 3η(1 οη ιΒε βΒίρ? 

Α6 Ιδ ιΒε 3§τ66<1 βΒίρ/δΒοΓε οοηπηυηίοΒίίοη βγβίεηι! ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Ηβνε ρΓοεβ«1ϋΓ68 Ιογ ολγ^ο, ΒυηΒβΓ βη<1 ΒβΙΙβδΙ Ηαη<ϋϊη£ Βεβη 8£τεε<1? 

Α8 Η3β ιΒε ειηεΓ§εηεγ δΒυΙ άοννη ρΓοεεάιΐΓβ Βεεη 3£Γβε<1? 

Α9 Αγ6 Γιγ6 Βοδβδ βηά ΓίΓε Γι@Βΐίη@ εςυίρηιεηΐ οη Βοαπί βηιΐ 3βΒθΓ6 ροβΐ- 
(ΐοηεά βηά ΓββΒν ίοΓ ΐπιηιειίΐβίε υβε? 

ΑΙΟ Αγ6 03γ§ο βηιΐ ΒυηΒεΓ Βοβεδ/βΓηΐδ ίη §οο(1 εοηίϋΐϊοη 3η«1 ρΓορεΗγ 
ΓΪββείΙ 3Π(1, ννΒεΓΟ 3ρρΓθρΠ3ΐε, εειΊϊίϊοΒίεδ εΒεοΙί6(1? 

Α11 Αγ 6 δειιρρβΓδ είίεείΐνεΐγ ρΐυ^βά βη<1 ιΐΓΪρ ΐΓβγβ ϊη ροδίΐίοη, ΒοιΒ οη 
Βθ3Γ(1 βηά 3δΒθΓ6? 

Α12 Ατε υηυβεά 03Γςο βπο) ΒυηΒεΓ εοηηεείίοηδ ϊηο1υ<1ϊη§ (Βε 8(εηι <1ίδ- 
εΒδΓ^ε Ιΐηε, ΐί ΓιΚειΙ, Βΐ3ηΒε(1? 

Α13 Αγ 6 963 βηιΐ ονβΓΒοβπ! (ΙϊδεΒβΓ^ε νδίνεβ, ννΒεη ηοΐ ΐη υβε, εΐοδεοί βηιΐ 
ΐ3δΒβ(1? 

Α14 Αγ 6 βΐΐ εαΓβο βηά ΒηηΒεΓ (βπΒ Ιΐάβ ε1οδ6(1? 

Α15 Ιδ (Βε 3§Γβεά (βηΒ νεη(ΐη§ βγβίεηι Ββΐη§ ιιβε<1? 

Α16 Αγ 6 Βεηά (ΟΓεΒεδ οί βη βρρΓονε<1 Ιγρε? 

Α17 Ατε ροΓίπΒΙε νΗΓ/ϋΗΓ (ΓβηδοεΐνεΓδ οί 3η ΒρρΓονβίΐ (γρε? 

Α18 Αγ 6 (Βε δΒΐρ’δ ιηβΐη ταιΐΐο (ΓβηδηιΐΐΙεΓ αεπαΐδ εβΓίΒει! βηά ΓβάαΓδ 
δννίίεΒειΙ οίί? 

Α19 Αγ 6 εΐεείπε εδΒΙεβ (ο ροηβΒΙβ εΐεοίποβΐ εηυΐρηιεηΐ «Βδοοηηεείεά ίΓοπι 
ρο\νεΓ? 

Α20 Ατε 311 εχΙεΓηβΙ (ΙοοΓδ 3η<1 ροιΐδ ΐη (Βε αητιίιΙδΒΐρδ 3εοοπιπιοά3ΐΐοη 
ε1θδ6<1? 

Α21 Αγ 6 βΐΐ εχίεποί άοοΓβ βη<1 ροιΐδ ίη (Βε βΛογ Βεεοηιπιοάβΐΐοη Ιεβςΐΐη^ 
οηΐο ογ ονεΓίοοΒΐη^· (Βε (αηΒ (ΙβεΙί ε1ο86(1? 

Α22 Αγ6 8Ϊγ οοη(1ΐ(ΐοηΐη§ ΐηΙδΒεδ ινΒΐεΒ Γηβγ ρεΓΓηίΐ (Βε εηΐΓγ οί οβγ§ο νβ- 
ρΟΙΙΓδ θ1θ86<1? 

Α23 Αγο ινΐηεΙονν-Ιγρβ βϊγ εοη<1ΐΙΐοηΐη£ υηΐίβ <1Ϊ8εοηη6εΐ6<1? 1 

Α24 Αγο βηιοΒΐηξ ΓεςυΪΓεΓηβηΐδ Βείη§ οΒδ6Γνε(1? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Ρ 

Α 

Α 

.Α 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Α25 Αγ 6 ίΗβ ΓβςυίΓβπιβηΐβ Γογ (Ηβ υβε οί (ξβΐΐβγ 2ηε Ι οίΗεε εοο1<ίη§ βρρίί- 
βηεβδ Ββίηβ οΒδβΓνεί1? 

Α26 Αεε η»Ι<β(1 1ί§Η( Γεςυίεεηιεηίδ Ββίη§ οΒ8εενε(ί? 

Α27 Ιβ ΐΗβεε ρΓονίβϊοη Γογ βη εηιβΓβεηεγ εβεβρε ρο8δίΒί1ίίγ? 

Α28 Αεε δΐιίΓιείβηί ρεεβοηηεΐ οη Βοβεεί βηά ββΗοεε ίο «Ιεβΐ ννΐιΗ βη επιεε- 
ββηεγ? 

Α29 Ατβ βείεςυβίε ίηβυΐβΐϊηβ ηιεβηδ ίη ρίβεε ίη ίΗβ δΗϊρ/δΗοΓβ εοηηβείίοη? 
Α30 Ηβνβ πιεβδυΓβδ Βεεη ίβίεεη ίο εηβϋεε βυΓΓιείβηί ρηηιρΓοοιτι νβηίί1βΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤΒ 

Αάώΐίοηβΐ ΟΗβοΗδ - ΒυΙΙε ϋςυίεΙ ΟΗεπιϊοβΙδ 

8Ηίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

ΟοοΙβ 

ΚβΓηβεΙίδ 


Β1 Ιδ ϊηίοπηβΐϊοη βνβϋβΒΙε £ίνίη£ ιΗε ηβεβδδβεγ εΙβίβ Γογ ίΗβ δβίε ΗβηεΙ1ίη£ 
οί ίΗβ εβεβο ίηε1ιιε1ίη£, ννΗβεε βρρϋεβΒΙε β ιηβηυΓβοΐυεβ’δ ϊηΗίΒίίίοη εεε- 
Ιίίϊεβ1ε? . ■ -, 

Β2 Ιβ δΐιΓΠείεηί βηεΐ βυίι&ΒΙβ ρεοίβείίνβ εςιιίρηΊβηΙ (ίηεΙιιεΙίηβ δβΐί - εοη- 
ίβίηεεί ΒεββίΗίη§ βρρβεβίυβ) βήά ρεοίβείίνβ ε1οίΗίη§ εββάγ Γογ ίπιεηβίϋβίε 

αδβ? 

Β3 Αεε εουηίβε ηΊββδυεβδ 8§βίηδΐ βεεκίβηΐβΐ ρβΓβοηβΙ εοηίβεί -ννΐιΗ ίΗβ οβε§ο 

β£Γ66(1? 

Β4 Ιβ ίΗβ εβΓ§ο ΗβηάΙίη§ εβίβ εοπιρβΙίΒΙβ \νίίΗ ιΗε βυίοηιβίίο βΗιιί άοννη βγδ- 
ίεπ» ϊί ϊη αδβ? ; 

Β5 Αεε εβε^ο δγβΙβΓη £βυ§65 βη<1 βίβεηΐδ εοεεεείΐγ ββΐ βηΐΐίη β βοοό οτάβτ? 
Β6 Αγθ ροείβΒΙε νβρουΓ «Ιβίβείίοη ίηδίειίΓηβηΐδ εββείίΐγ βνβϋβΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓοεΙυεΙδ ίο Ββ ΗβηΒ1β<1? 

Β7 Ηβδ ϊηίοπηβΐίοη οί ΓίΓβ Γϊ§Ηίϊη§ Γηε(1ί8 βηά ρεοεβίΙύΓβδ Βεεη βχεΗβη§εί1? 
Β8 Αγο ΐΓβηδίεΓ Ηοδεδ οί δυίΙβΒΙβ πιβίβείβΐ ΓβδΐδΙβηεε Ιο ίΗβ βείϊοη οί ίΗβ εβε- 
§οεβ? 

Β9 Ιβ ΐΗε εβε§ο Ηβηάΐίηβ Βείη§ ρεΓίοπηβίΙ ννΐιΗ ίΗβ ρΓεεηιβηβηΙ ίηβίβΐΐεεί 
ρίρείίηε 5νδΙεπΐδ? 


□ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ . 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΡΑΚΤ 0 

Α(1(1ί(ίοηβ1 ΟΗεεΙίδ - ΒυΙΗ ΟίςαεΠεθ Οββεβ 

δΗίρ 

Τβεηιί- 

ηβΐ 

0ο8ε 

ΚβηηβΓίίδ 


01 Ιδ ίηίοειηβΐϊοη βνβίΙβΒΙε βίνίη§ ίΗβ ηβεεδδβεν 8βΐβ Γογ ίΗβ ββίε ΗβηεΙΙίη^ 
οί ΐΒε εβε$ο ίηε1υ<Βη@, ννΗβεε βρρϋεβΒΙε, β ηιβηιιίβείυεεΓ’δ ϊηΗίΒϊΙϊοη 
εβΓΐΐίϊεβΐβ? 

02 Ιβ ίΗβ ννβίβε βρΓβν βνβίβηι εεβάγ Γογ ϋδβ? 

03 Ιβ βυΓΓιείβηΙ βη<1 βιιΐίβΒΙε ρΓΟίβείϊνε εςυϊρηιεηΐ (ίηε1ικϋη§ δβΐί- 
εοηΐβΐηε<1 ΒεββίΗίπβ βρρβεβίυβ) βη<1 ρεοίβείίνβ εΙοίΗίηβ εββίΐγ Γογ ίπ>- 
ιηβίΐίβΐβ ϋδβ? 

04 Αεε νοί<1 βρβεεβ ρεορβείγ ίηεείβεΙ ννΗβεε εβςυίΓε<1? 

05 Αγθ βΐΐ τβπιοίε εοηίεοί νβίνεβ ίη ννοείάηι; οε<ΙεΓ? 

06 Αεε εβε§;ο Ιβηΐί δβίβίγ Γβΐϊβί νβίνβδ Ιϊηεεί υρ ίο ίΗβ δΗϊρ’δ νβηίίη§ δχβίβηι 
βη<1 βεβ Βγ-ρβββεβ εΙοδβεΡ 

07 Αεε ιΗε εβςυίεβεΙ εβε^ο ρυπφδ βηεΐ εοΓηρεεδδοεδ ίη §οοεΙ οεεΙβΓ, βηοί 
Ββνβ ΐΒε ΓηβχίηιυηΊ λνοΓίτίη^ ρΓεβδϋΓβδ Βεεη β^τεεά ΒεΙννβεη δΗίρ βηά 
δΒοΓε? 

08 Ιβ ΓεΙίςιιεΠεβίίοη οη ΒοίΙ οίί εοηίεοί βςυίρπιβηΐ ίη §οο(1 οε<1βΓ? 

09 Ιβ ίξβδ (ΙεΓεείίοη βςαίρηιβηΐ δεί Γογ ίΗβ εβΓ§ο, εβΙίΒΓβΙβεΙ βη(1 ίη §οοά 

ΟΓί1βΓ? 

010 Αεε εβε§;ο δγβίβεη ^βυ^βδ βη(1 βίβετηβ οοΓτβοίΙγ δβί βη<1 ίη §οο<Ι οηΙβΓ? 

011 Αεε βιηβΓβεηεγ βΗυί 8ο\νη δγβίβπΐδ \νοε!^ίη§ ρεορβΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 
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012 ϋοββ δΗοΓβ Ιιηονν (Ηβ β1οδίη§ τβ(β οί δΗΐρ’δ βυΙοπίΒΐΐο νβ1νβδ? (Ιοββ βΗΐρ 
Ηβνβ βΐιηΐΙβΓ άείβΐΐβ οί βΗοΓβ 8γβ(βιη? 

013 Ηββ ΐηίοπηβίΐοη Ηββη βχβΗβη§β(1 Ββίννββη βΗίρ βη8 βΗοΓβ οη ηήηΐπηιηι 
ννοΓΐίΐη§ ΙβΓηρβΓβΙυΓβδ οί (Ηβ ββΓ§ο βγ8ίβηιβ? 

1 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 1 

1 

δΗΐρ 

Τβπηΐ- 

ηβΐ 

Οοίΐβ 

ΚβΠΙβΓ^δ 


ϋΐ Αγ 6 ΐΗβ ηββββββι-γ ροηβΒΙβ οχγ§βη βηβΙγδβΓβ Γββίΐγ Γογ ΐπιπΐ6(ϋβ(β αββ? 
Ηβνβ (Ηβγ Ηββη (β8(β8 επ() α^υβ(6(1 ΒβίοΓβ υββ? 

Ό2 Ηββ (Ηβ ρβπηβηβηί οχγββη Βη&ΙγζβΓ Ηββη β^αβίεά βη<1 ζβΓΟβά ΒβίοΓβ 
113β? 

Ό3 Ηβη (Ηε §οο8 ίυηβΐΐοηίηβ οί (Ηβ §τβρΗΐο οχγ§βη βηβΙγζβΓδ αηά ϊηειΐ §ββ 
ρΓβββιΐΓβ §8υ§β8 Ηββη βΗββ1ιβ<1 ϊηΐο (Ηβ οϋβίΓίΒυίΐοη 3γδ(βηι? 

ϋ4 Αγ 8 (Ηβ βίβπη «Ιβνΐβββ ίοΓ (Ηβ ίοΓβββββΒΙβ Ιίτηίΐβ οί (Ηβ οχγ§βη βηαΙγζβΓ, 
ιΗε ΙειηρεΓΒΐυΓε οί ρΓοάυββά ΐηβΓί §88 βη<1 (Ηβ ρΓβββιΐΓβ ΐη ρβΓίββί ίυηο 
(ΐοηίη§ βοηάίίΐοη? 

ϋ5 Ηβνε (Ηβ ϊηάίοΒίϊοηβ οί (Ηβ ίβηιρβΓβ(ιΐΓβ οί ρπκΙυββΗ ίηβη §88, οί (Ηβ 
οχγ§βη βοηίβηί βη<1 ρΓβββιΐΓβ ΐη (Ηβ (ΙίβίπΒυΐίοη δγβίβιη/ίβηίςβ Ηββη 
εΗεεΙ<ε8? 

Ώ6 Ι& (Ηβ ΒυΐοηπΒΐίε βΗιιί 8ο\νη βγβίβπι οί (Ηβ οβγ§ο ρυιηρβ ΐη ρβι-ίεεί ορβΓβί- 
ΐη§ βοηάίίίοη ΐη ββδβ (ΗβΓβ Ϊ8 β ίβΐΙιΐΓβ ογ (Ηβ ρπκΐυβίίοη οί ροοΓ ςυαίΐΐγ 
ΐηβΓί §Β5? Ιη εαβε (ΗβΓβ ΐβ ηο βυΙοηΐΒΐΐοη, ίβ (Ηε ΟΓενν θΓ§βηίζβά βη8 
τεβίΐγ (ο βε(? 

ϋ7 Ηββ (Ηε ρΓβββυΓβ ΐη (Ηβ ίηεΓΐ §88 «ΙΐβΐΗΗυΐΐοη δγβίβτη (ϋιηίηΐβΗβοΙ ΗβίοΓε 
(Ηβ (β1άη§ οί ΓηβΒδυΓβΓΤίβηΙδ βηο! 8&ηιρ1β8 (ο ρβηηΐδβΐΒΙβ 1ΐπιΐί8? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


5Ηΐρ δΗοΓβ 

Αγο (βηΐι β1εβηΐη§ ορβΓβ(ΐοηβ ρίβηηβά 8υπη§ (Ηε βΗίρ'β 3(βγ &1οη§8Ϊ8β (Ηβ 

βΗοΓβ ίηβ(α1ΐ8(ΐοη? Υββ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνβ (Ηβ ροΛ βιιίΗοπίγ βη<1 (επηΐηβΐ Ηββη ΐηίοπηβ<1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 


Όβίβΐβ Υβ8 Οί Νο 88 &ρρθΓ(Ϊ8[β 

ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψβ Ηβνβ οΗβεΙοβά, ννΗβΓβ βρρορπβίβ ]οΐη(1γ, (Ηβ ΐΐεπιβ οη (Ηίβ εΗβεΙς 1ΐβ(, βηά Ηβνβ ββίΐδΠεά οιΐΓββΙνβδ (Ηβ( (Ηβ βηίπββ \νβ Ηβνβ πιβύβ βΓβ 
βοιτβεί (ο (Ηβ Βββί οί ουΓ Ηηονν1β<1§6, βη<1 βιτβηββηιβηίβ Ηβνβ Ηββη ιηβώβ ίο εβιτγ ου( Γβρβ(ί(ίνβ εΗβεΐιβ βδ ηβββδββτγ. 


Γογ δΗΐρ 


Γογ Τβπηΐηβΐ 


Νβηιβ .. 

Κβηΐί . . . 
δΐ§ηβ(ιΐΓβ 


Τΐηιβ 

Ββΐβ 


Νβπιβ .. 
Ροβΐίΐοη . 
5ΐ§ηβ(ιΐΓβ 
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Α Ρ ί8. 3131/160 (3) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Βόλου αριθ, 26. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας αριθ. ΕΣ 8373/ 
25.5.1989. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Βόλου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Βόλου αριθ. 
3121.27/2/89/2.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμί¬ 
ζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Βόλου αριθ. 
26. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΤ 
ΑΡΙΘ. 26 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ *)3/Α). 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
— σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να 1 είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α ή Β σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 


Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΒΡΟΙ. (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

τ) τ ϊρ« χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύιΛνν, 


Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΙΪΗΕΓ,Κ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή. 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΕΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΈΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟείΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤ5 ΑΝΠ ΗΑΚΒ0Κ5), 

όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εχφόρτωσης 
χατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του 'ηλίου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 
461 Β'/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 

Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 


μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Βόλος, 20 Απριλίου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: . 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:. 

Είδος φορτίου:. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά 13 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(1—1) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΡ/ΙΙΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

Π 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

Π 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΓΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ Α 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε- 
, ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
ο'ξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ 7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι - Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρεηάίχ 


3ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 8ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΗίρ’δ Νβηιε:. 




ϋβίε οί ΑγγϊυεΙ: .ΡογΙ: . 



Οβτβο Ιγρε: ...Τίπιέ οί Αϊτινοί: ... 

ΙΝ3ΤΚϋΟΤΙΟΝ5 ΓΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ογ86γ Ιο 6ε§ίη ιΗε ορεΓ3ΐίοηβ ϊΐ ϊδ ΓεςοίΓείΙ &11 ςυβδίίοη Ιο 6ε3ηδ\νεΓ β8 ονγΓεπηβΙίνεΙγ.Ι^] . Ιί &η βίίΪΓηιβίίνε αηδννβΓ ΐδ ηοΐ ροδδίΒΙε, ι6ε 
Γεαβοη βΗοιιΙά 6ε βίνεη αη8 3§τεεπιεηΙ Γββοίιειΐ υροη 3ρρΓορπ3ΐε ρΓεεουΙίοηδ Ιο 6ε [βΐίεη 6εΙ\νεεη 16ε δ6ίρ αηϋ ΐ6ε Ιβπηϊηαΐ. Τ&ΤιεΓε βηγ ςυεδ- 
Ιΐοηδ ϊβ ηοΐ εοηδϊάεΓεί! Ιο 6ε 3ρρ1ίεε61ε 3 ηοίε Ιο ΐΗβΙ είίεεί δ6ου18 6ε ίηδειΊεά ΐη ΐ6ε ΓβπιβΛδ εοΐυιηη. 

Ιί ίβ ενκίεηΐ Ιΐΐ3ΐ ενεΓγ Γεδροηβϊ61ε ρεΓβοη \νΗο βί^ηβ ιΗε <1εεΐ3Γ3ΐίοη εΙ ιΗε εηά οί ιΗε ε6εε1( ΙίδΙ 6ακ ιΗε Γεβροηδί6ϊ1ϊΙγ οίηγ Γογ ιΗε ίίεΜ Ηΐβ 
εοιτιρείεηογ, ιΗεΙ ίδ ιΗε δΗϊρ ογ εΗογο ϊηβιαίΐ&ιΐοη. Ιη βρίΐε οί ΐΗϊβ οηε Οαη ήδε Γεηΐ3Γΐ<β ογ ΓεδεΓνβΙίοηβ ίη Πε18δ \ν6ίοΗ 3Γε ηοΐ οΓΗϊβ εοπιρείεηεγ. 

(□ ) — ΐ6ε ρΓεδεηεε οί ΐΚίβ δγηι6ο1 ϊη ιΗε εοΐαηιηβ «δΗϊρ» 3η8 «Ιεπηίηβΐ» ηκϋεοΐεδ ΐΗεΙ εΗεεΚδ δΗβΙΙ 6ε εβιτίεά ουί 6γ ιΗε ρβΠγ εοηεεηιβίΐ. 

Τ6ε ρΓεδεηεε οί ιΗε ΙεΙΙεΓβ Α οηά Ρ ίη ιΗε εοΐαπιη «Οοάε» ίπάίεοΐεβ ιΗε ίοΐΐοννίης: 

Α — Τ6ε ιηεηήοηβίΐ ρΓοεεάιίΓεδ βηά ο^ΓεεηιβηΙδ βίιαΙΙ 6ε ίη \νπΐίη§ βηά δί§ηε8 6γ 6οΐ6 ρβηίεδ. 

Ρ — Ιη ιΗε εβδε οί 3 ηε£3ΐίνε βηβννεΓ ιΚε ορεΓ3ΐίοη βΚοΙΙ ηοΐ 6ε οΕΓΓίεά ουί ννίΐΗουί ιΗε ρεπηίββίοη οί ιΗε ΡογΙ ΑυΐΗοπίγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΙί Ιίςυίάδ - ΟεηεΓβΙ 5Ηίρ Τεπηί- 0ο8ε ΚειηαΓίίδ 

ηβΐ 


Α1 

Ιδ ιΗε βΗίρ βεεϋΓεΙγ ΓηοοΓβ8? 

□ 

□ 

Α2 

Αγο 8ΓηεΓ§εηεγ Ιοννίη§ ννίΓεδ εοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηε8? 

□ 

.□ 

Α3 

Ιδ ΐΗεΓε δβίε βεεεδβ 6ε1ννεεη δΚίρ βηά δίιοΓ8? - 

□ 

□ 

Α4 

Ιδ 16ε δΚίρ Γ63(ίγ Ιο Γηονε υη<ίεΓ ίΐδ οννη ροννεΓ? 

□ 


Α5 

Ιδ ΐ6εΓ8 3η είίεείίνε άεείί \ν3θ6 ίη 3ΐΙεη«ΐ3ηοε οη 6 ο3γ 8 βη(1 οάεςυβίε 
δυρβΓνίβίοη οη 16ε ΐ8Γπιίη3ΐ 3ηά οη ΐ6ε βΗίρ? 

□ 

□ 

Α6 

Ιβ ιΗε Ε^τεεά δ6ίρ/βΗοΓε εοπιπιυηίοΕίίοη δγβίεπι ορεΓ3ΐίνε? 

□ 

□ 

Α7 

Ηβνε ρΓοεεάϋΓεδ Γογ 03Γ§ο, 6υη1ίβΓ αη8 6ο11αδΙ 6αη(ϋίη§ 6εεη 3£Γεε<1? 

□ 

□ 

Α8 

Η3δ ιΗε εηιεΓ§εηεγ β6υΐ «Ιοννη ρΓοεειΤυτε 6εεη 3§τεεά? 

□ 

□ 

Α9 

Αγο Πγ 8 6οδ8δ 3η8 Γιγο ίΐ§6ΐίη§ εςυίριηεηΐ οη 6 ο3γ 8 3η8 3βΗοΓε ροδί- 
Ιίοηε8 3η8 Γεοϋγ Γογ ίιτιιηε^ίδΐε αβε? 

□ 

□ 

Α10 

Αγο 03γ^ο 3η8 6υη1ίεΓ Ηοδεδ/δπηδ ίη £οο8 εοηάίΐίοη 3η<1 ρΓορεΓίγ 
Π£8ε<1 3η8, ννΗεΓε 3ρρΓνρπ3ΐε, εεΓίίίίεοΐεδ εΗεε1ίε8? 

□ 

□ 

Α11 

Αγο δευρρβΓδ είίεείίνεΐγ ρ1υ§§ε8 3ηά 8πρ ΐΓ3γδ ίη ροδίΐίοη, 6οΐΗ οη 
6θ3Γ(ί 3η8 3δΗθΓ8? 

□ 

□ 

Α12 

Ατε υηυβείΐ 03γ§ο 3η8 6υηΙ<εΓ εοηηεείίοηδ ίηεΙυ8ίη§ ιΗε δίετη «4ίβ- 
ε63Γ§ε Ιίηε, ίί ΓιΚεά, 6ΙίΐηΙ<ε8? 

□ 

□ 

Α13 

Αγο 683 3ηά ο\'8γ6ο3γ 8 8ίδε63Γ§ε ν3ΐνεδ, \ν6εη ηο( ίη υβε, εΐοβεά 3η8 
Ι3β6εά? 

□ 

□ 

Α14 

Αγ 8 311 ε3Γ§ο 3η8 6ϋη1ί8Γ (3η1< 1ί8δ ε1οβε8? 

□ 

□ 

Α15 

Ιβ ΐ6ε 3§Γεε<1 Οηΐ^ νεηίίη§ βγβίεπί 6είη§ υδε8? 

□ 

□ 

Α16 

Ατε 63η8 ΐοΓεΗεβ οί 3η βρρΓονεά Ιγρε’ 

□ 

□ 

Α17 

Αγο ροΓΐ361ε νΗΕ/ΙΙΗΓ ΐΓβηδεείνεΓβ οί 3η βρρΓονεά Ιγρε? 

Αγο ιΗε δΗίρ’δ ηΐΕΪη Γβάίο ΐΓαηδηιίΐΙεΓ βεπβίδ εβΓίΗεί! βη8 ΓβεΙβΓδ 

□ 

□ 

Α18 

□ 



βγνί1ε6ε8 οίί? 


Α19 

Αγο εΙέεΐΓίε 0361εβ Ιο ροΓΐ361ε εΙεείΓΪεαΙ εςυίρηιεηΐ 8ίδεοηηεεΙε8 Γγογπ 
ροννεΓ? 

□ 

□ 

Α20 

Αγ 8 311 εχίεπιβΐ άοοΓβ 3η<1 ροΓίδ ίη ιΚε βπιίάβΗίρβ βεεοηίΓηοάβΙίοη 
ε1οδεά? 

□ 

□ 

Α21 

Αγο βΙΙ εχίεΓηδΙ 8 οογ 3 3ηΗ ροΓίδ ίη 16ε βίΐβτ αεεοηΐΓηο<ί3ΐίοη Ιεδάίη^ 
οηΐο ογ ονεΓίοοίίίηξ ιΚε ΙβηΙς 8εεΙί ε1οδεά? 

□ 

□ 

Α22 

Αγο 3ιγ οοηάίΐίοηίη§ ίηΐβίςεδ ννΗίεΗ ιηαγ ρεΓΓηίΐ ιΗε εηΐΓγ οί 03Γ§ο νβ- 
ρουΓδ ε1οδεά? 

η 

□ 

Α23 

Αγο \νίη8ο\ν-Ιγρε ειγ εοηάίΐίοηίη§ υηίΐδ 8ίδεοηηεεΙε{1? 

□ 

□ 

Α24 

Αγο βηιο!ίίη§ ΓβςυίΓβΓηεηΙδ 6είη§ ο6δεΓνε8? 

□ 

□ 
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Α25 Ατβ ΐΗβ ΓεςυίΓβιηβηΙδ Γογ ιΗε ιΐδβ οί @3ΐ1εν 3η<1 οίΗβΓ εοοίίίη^ βρρίί- 
3Πεβδ Ββίη§ θΒδβΓνε<1? 

Α26 Αγο ηβΐίβοΐ 1ί§Ηΐ ΓβηυίΓεηιβηΙδ Ββίη§ οΒδεΓνε4? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονίδίοη Γογ βη εηιεΓ£βηογ βδεβρε ροδδίΒί1ίΐγ? 

Α28 Αγ6 δυίίϊείεηΐ ρβΓβοηηεΙ οη ΒοεπΙ 3π 8 αδΗοτε Ιο 8β3ΐ ννίΐΗ 3η εηιβΓ- 
£εηεγ? 

Α29 Αγ 6 3<{βςα3ΐε ίηδυΐ3ΐίη§ ιηεβηδ ίη ρίβεε ϊη ιΗε δΗίρ/βΗοΓε εοηηβεΐϊοη? 
Α30 Ηβνε πιβ3δυΓεδ Βεεη ΙβΙνεη (ο βηδυΓβ δυΓΠείβηΐ ρυηιρΓοοηι νεηΐίΐ3ΐίοη? 


□ 

ο 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΒΤ Β 

Αάάίΐϊοηβΐ ΟΗεεΙίδ - Βυΐΐν ϋςιπ<1 Οΐιεοιίεβίδ 

5Ηίρ 

Τβπηί- 

ηβΐ 

Οοιίε 

ΚεηιβΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηίοΓηίΕΐίοη βνβίΙβΒΙβ £ίνίη§; ιΗε ηεεε 553 Γγ 83(3 Γογ ΐΗβ ββίβ 1 ΐ 3 η 8 Ιϊη§ 
οί ιΗε 03Γ§ο ίηε1ιι<1ίη£, ννΐιβΓε 3ρρ1ίοβΙ)1β β ΓΜηιιίβεΙυΓβ’δ ίηΗίΒίΐίοη εβΓ- 
ΙίΓιε8ΐβ? 

Β2 Ιδ δυίίίείεηΐ 8η<1 δυίΐβΒΙε ρΓοίεείϊνε εςιιίριτιεηΐ (ίηε1ικ!ίη§ δβΐί - εοη- 
ΐ3Ϊηε<Ι Ι)Γ€3ΐΗίη§ βρρβΓΒΐϋδ) 3ηεΙ ρΓοίεείϊνε εΙοίΗϊηβ τεβάγ Γογ ίΐΐίΓηειϋβΙε 
11δβ? 

Β3 Αγο εουηΙβΓ ΓηββδίΐΓβδ 3§3ίηδΙ δοείιίβηΐβΐ ρβΓδοηΕΐ οοηίβεί ννίΐΗ ιΗε ε3Γ§ο 
3§Γεβ(1? 

Β4 Ιδ ιΗε εβΓβο ΙΐΕΐκΙΙίη^ Γ3ΐε εοιηρΕίίΒΙε ννίΐΗ ΐΗβ Ευΐοηιβίίο δΗιιΙ 8οννη βχδ- 
Ιβηι ΐΓ ΐη υδε? ' 

Β5 Αγ6 03Γ§0 δγδΙβΙΏ §311 £65 3Π(Τ βΙβΓΓΠδ ΟΟΓΓβΟΐΙ^ δβΐ 3η4 1Π 3 §00(1 ΟΓ<1βΓ? 

Β6 Αγθ ροεΙαΒΙβ νβρουτ (ΙεΙεείίοη ίηβίπιηιεηΐδ Γβ3<1ί1γ βνΕΪΐβΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓοάαοΐδ Ιο 8ε Ιΐ3ηΒ1β<1? 

Β7 Ηβδ ϊηίοΓπιβίΐοη οί ίΐτε Γι§Ηΐίη§ πιε<1ί3 3Π(Ι ρΓοεβεΙυΓβδ Βεεη 6χείΐ3η§ε<1? 

Β8 Αγο ΐΓΕηδίεΓ Ηοδβδ οί βιιίΐβΒΙε πίΕίβπβΙ ΓβδίδΙβηεε Ιο ΐΗε βοΐίοη οί ιΗε 08 Γ- 
§οεδ? 

Β9 Ιδ ιΗε 03Γ§ο Ηβη(11ίη§ Ββίη§ ρβΓίοπηε<1 ννίΐΒ ιΗε ρΓβπηβηεηΙ χηβί&ΙΙβε! 
ρΐρβίΐηε δνδΐεηιβ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


\ 



ΡΑΚΤ 0 

Αά<ΙΐΙΐοη3ΐ ΟΙιεεΙίδ - ΒιιΙΙν ΒίςιχεΓίβίΙ Οβββδ 

5Ηίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

Οοιίβ 

ΚεπιβΓ^β 


01 

Ιδ ίηίοΓΓηβΐίοη ανβίΙαΒΙε §ίνίη§ (Ηε ηεεεδδβΓν «ΙβΙε Γογ ιΗε ββΓε Ββηείΐίη^ 
οί ΐΐιε εβΓ§ο ίηοΐυάίηβ, ννίιβΓε ΕρρΙίεδΒΙβ, 8 ΓηΕηυίΕεΙυΓβΓ’δ ϊηΗϊΒϊΐϊοη 
εεΓίίΠεβΙβ’ 

□ 

□ 

02 

Ιδ ιΗε νν3ΐβΓ 8ρΓ3Υ δΥδΙβΙΠ Γε3<1)' ίΟΓ 08 β? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυΓΠεϊεηΙ 3η<1 δυίΐβΒΙε ρΓοίεείϊνε εςυϊριηεηΐ (ίηε1υ<1ίη§ δβΐί- 
εοηΐβίηεά ΒΓε3ΐΗίη§ αρρβΓβίαδ) βηά ρΓοίεείϊνε ε1οΐΒίη§ Γβ3<1γ Γογ ϊιτ»- 
ΓηβίϋΕίε υδβ? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίνΐ δρηεβδ ρΓορβΓίγ ίηβΓίβεΙ ννΒβΓβ ΓβςοίΓε<Ι? 

□ 

□ 

05 

Ατε 311 ΓβΓηοίε οοπΙγοΙ νβίνβδ ϊη ννοτίαη^ 0Γ(1εΓ? 

□ 

06 

Αγ8 οεγ^ο Ι3η(ί δβίεΐγ τεΐΐεί νβίνβδ Ιίηεά υρ (ο ιΗε δΗίρ’δ νβη(ίη§ βχδίεηι 
3ΠίΙ 3Γβ Βγ-ρβδδβδ ε1θδβ8? 

□ . 


07 

Αγο ιΗε ΓεςαΪΓβά εβΓβο ρυηιρβ 3Π(1 εοηιρΓβδδΟΓδ ίη §οο8 οΗογ, 3η8 
Ββνε ΐΒβ ΓηβχίηνυηΊ ννοΓίίίηβ ρΓβδδϋΓβδ Βεεη 3§Γεε4 ΒεΙννεβη βΗϊρ βηϋ 

δΗθΓβ? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙΐςαεΠεβΙίοη οη ΒοίΙ οίί οοπΙγοΙ εςυϊρπιβηΐ ίη §οο<1 0Γ(1βΓ? 

□ 


09 

Ιδ β3δ (ΙεΐεεΙΐοη βςυίριηεηΐ βει Γογ ιΗε ε3Γ§ο, ε3ΗΒΓ3ΐε<Ι 3η8 ίη §οο<1 
ΟΓ(1βΓ? 

□ 

□ 

Ο 

γΉ 

υ 

Αγ 8 03ΓβΟ βγδΙεηΊ §8υ§εδ 3Π(1 ΕΐβΓΙΤΙδ ΟΟΓΓβΟΐΙγ δβΐ 3Π<1 ίη @00(1 ΟΓ(1βΓ? 

□ 

□ 

011 

Ατβ εηιεΓ^εηεγ δΗυΐ 8οννη βγδίεηΐδ ννοΓΐνίη§ ρΓορεΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 Οοεδ δίιοΓε Εηο\ν ιΗε ε1θ5ΐη§ Γ3ΐε οί δΗίρ’β 3ϋΙοηΐ3(ίε ν3ΐνεδ? άοεβ δΗίρ 
Ηηνε δίπιίΐΕΓ 8εΐ3ί1δ οί βΗοΓε 5γ5ΐεπι? 

013 Η35 ίηίοΓηΐΒΐίοη Βεεη εχείΐ3η§β8 Βεΐ\νέεη βΗίρ βη8 δΙιοΓβ οη τηίηίηιυΓη 
ννθΓίίίη§ ΙεηιρεΓ3ΐιΐΓ85 οί ιΗε ε3Γ§ο 5γ5ΐεπΐ5? 

□ 

□ 

□ □ 

Α 

Α 



ΡΑΗΤ Ό 

ΙΝΕΚΤ 0Α8 δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

ΤεΓΓηί- 

ηηΐ 

Οο(1ε 

ΚειηβΓίίδ 


ϋΐ Αγ 6 ιΗε ηεο635£ΐΓγ ροη&ΒΙβ αχγ§επ 3η3ίγ5βΓ8 τβίκΐγ ίοΓ ίηπηεάΪΕΐβ ϋβε? 
Η&νβ ΐΗεγ Βεβη ΐεβίεοί ηπ 8 βφηδίεά ΒείοΓε ιιβε? 

ϋ2 Η&δ ΐΗε ρειτηβηεηΐ οχγ§εη ηηηΙγζεΓ Βεεη α^υδίεοί αη8 ζετοβίΐ ΒείοΓε 
ιΐ5ε? 

ϋ3 Η3.5 ιΗε §οο8 ίιιηεΐίοηίη§ οί ιΗε §Γ3ρ1ιίε οχγ§εη ΕηαΙγζβΓβ αηά ίηεη §35 
ρΓεδβαΓε §3υ§εδ Βεεη οΗεεΙίεά ίηΐο ιΗε (ϋδίπΒυΐίοη δγβίειη’ 

Ώ4 Ατβ ιΗε βΙεγιίι 8ενίεεδ Γογ ιΗε ίοΓεβεεαΒΙε Ιϊιηίΐδ οί ιΗε οχγ§εη αηβΙγζεΓ, 
ιΗε ΙειηρεΓβΙιίΓε οί ρΓοάηεβά ίηετί §35 αηά ιΗε ρΓΟδβιίΓε ίη ρεΓίεεί ίιιηε- 
ϋοηίη§ εοη8ϊΙϊοη? 

05 Ηβνε ιΗε ίηάίεβίίοηδ οί ιΗε ΐειηρεΓβΐυΓε οί ρΓθ8αεε8 ίπεΓΐ §35, οί ιΗε 
οχγ§εη εοηίεηΐ 3ΐκ1 ρΓεβδυτε ϊη ιΗε «ϋδΙπΒυΐίοη 5γ5ΐετη/ΐ3η1« Βεεη 
είιβεΙ<ε<1? 

06 Ιβ ιΗε «ιιΙοηιβΙϊε δΗυΙ άοννη βγδίεηι οί ιΗε οεγ§ο ρυηιρδ ϊη ρετίεεί ορβΓβΙ- 
ίη§ εοηάίΐίοη ίη εαβε ιΚεΓβ ίδ β ίβϋιίΓε ογ (Ηε ρπχΐιιείίοη οί ροοΓ ςαβίίΐγ 
ίηεΓΐ §35? Ιη 035β (ΙιεΓε ίδ ηο βυΐοηιαάοη, ίδ ιΗε ετε» οΓ§3ηίζεά βπ8 
τεα8γ Ιο »εΙ? 

07 Η35 ιΗε ρΓεδδυΓε ίη ιΗε ίηβΓΐ §35 άίδΙπΒυΐίοη δγδίειη άίηιίηίδΗεά ΒείοΓε 
ιΗε Ιβ1<ίη§ οί πιεβδίΐΓβΓηεηΐδ 3η8 δβηιρίεδ Ιο ρετηιίδδίΒΙε 1ίηιίΐ5? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



δΗίρ δΙιοΓβ 

Αγ€ ΙβηΕ ε1β3ηίη§ ορβΓβΐίοηδ ρίβηηεά 8υπη§ ιΗε δΗίρ’δ 5ΐ3γ β1οη§5ί8ε ιΗε 

δΙιοΓβ ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? Υεβ/Νο* 

Ιί δο, ίιβνε ιΚε.ροΓΐ βυΐΗοπίγ βη8 ΐεΓΓηίηηΙ Βεεη ίηίοπηεά? Υεδ/Νο* Υεδ/Νο* 


*0ε1εΐε Υβδ οί Νο 35 βρροΓίίβίε 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

'Κ'ε Ιιηνε είιεεΙ<ε8, ννΗεΓε βρρορπβίε ]οίηΐ1γ, ιΗε ίΐβπΐδ οη ΐΗίδ εΗεεΕ ΗδΙ, &η8 Ηβνε 53ΐίδΓιεά ουΓδβΙνβδ [Η&Ι ιΗε βηΐπβδ ννβ Ηβνε ιηαάε 3 γο 
εοΓΓεεΙ Ιο (Ιιε Βεβΐ οί ουΓ Εηο\ν1ε<1§ε, 3η8 3ΓΓ3η§8Γηεηΐ5 Ηβνε Βεεη ηιβ8ε Ιο εβιτγ οιιΐ Γερβίίΐίνε εΗεεΙίδ 35 ηεεε553Γγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ Τεπηίηβΐ 


Νβηιε . . 
ΚεπΓ . . . 

δί§η3ΐιΐΓε 


. Νβιηε . . 

... Ροδίΐίοη 

. δί§η 3 ΐυΓε 

Τίηιε. 

03ΐβ . 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
















